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PFC OUT 



[INVERTER SECTION] 

NC:No connection 
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DSEE SAMSUNG ELECTRONICS 

DATE 

12/15/2009 

SAMSUNG 

MODEL NME _ „ „ 

13 2 HD_ASM 

SCALE 

DRAWN m „ „ r 

T , Y . Yeo 

ELECTRO-MECHANICS 

( BN44 - 0 03 6 9A) 

REVISION 

CHECKED 


PDM NUMBER 


Y . K . Kang 


PSIV12151 OA 

LEVEL 

APPROVED 

H . G . Choi 
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